

CVG y filiales pasan 
a Vicepresidencia Ejecutiva 
de la República (Pág. 2) 
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Culmina Programa de Sensibilización 
para Jubilados 2017 (Pág. 7) 


Venalum y Gobernación realizaron Jomadas 
Socialistas de Atención al Soberano (Pág. 8) 


Plan Navidades Felices llega 
a Guayana y Empresas Básicas 



Melodiosas gaitas al ritmo navideño interpretado por la Mega Banda pusieron a bailar a adultos 
y niños en este emotivo encendido en el Parque La Navidad 


Cumpliendo con el plan nacional “Navidades 
Felices 2017” impulsado por el Presidente 
Nicolás Maduro, el cual hace referencia 
a las actividades decembrinas que se 
realizan en todas las regiones del país, 
con el propósito de seguir generando 
espacios para el sano esparcimiento de la 
familia venezolana, el pueblo de Bolívar, en 
compañía del gobernador del estado, Justo 
Noguera Pietri, dio inicio a este programa 
con el gran encendido de la Plaza Bolívar del 
Casco Histórico de la capital de la entidad 
que luego se esparció por los diferentes 
motivos navideños de las Empresas Básicas 
de nuestra ciudad, entre ellos, el Árbol de 
Aluminio de Venalum en el Parque La Navidad. 
Siguiendo con esta programación, 


trabajadores y trabajadoras de las 
empresas básicas junto a la comunidad de 
Ciudad Guayana realizaron el tradicional 
Encendido Navideño 2017 de sus motivos 
navideños. En representación del presidente 
de la estatal de aluminio, G/D Edgardo 
Zuleta; asistió el gerente de Secretaría de 
la Presidencia, Mayor Isilio Rivas, quien 
destacó que esta tradicional actividad propicia 
la unión de la gran familia venalumnista 
en esta época de encuentro espiritual. 
La jornada también contempló la 
iluminación de los iconos decembrinos de 
las empresas Sidor, en las adyacencias 
de la planta en Matanzas; y Bauxilum, 
en la Redoma La Piña de Puerto Ordaz. 
(Pág. 6) 



El icono por excelencia de la Navidad Guayanesa se encuentra en el Parque La Navidad, 
nuestro árbol de aluminio producido en Venalum 


Venalum encaminada hacia 
la renovación de su SGC 


Especial #YoTrabajoPorVenalum: 
Recuperación de la empresa 
en manos de los trabajadores 


Nuestra empresa se prepara para la 
adecuación del Sistema de Gestión de la 
Calidad, SGC, a la versión 9001:2015, por lo 
que bajo la coordinación de la gerencia General 
Técnica y la división Sistema de la Calidad se 
ha venido realizando una serie de reuniones 
con todas las gerencias de la empresa, a fin 
de generar un diagnóstico y un plan orientados 


a la actualización de su SGC en el año 2018. 
La nueva versión de la norma ISO 9001:2015 
se centra principalmente en el pensamiento 
basado en riesgos, la planificación estratégica, 
el contexto organizacional, el fortalecimiento del 
liderazgo e introduce un requisito relacionado 
con la gestión del conocimiento. (Pág. 3) 


Diversas actividades que apuntan a la mejora, 
optimización y modernización de equipos, 
sistemas y procesos de la reductora de 
aluminio, se han venido ejecutando en el 
último cuatrimestre del año 2017. Es por ello, 
que con la etiqueta “Yo Trabajo por Venalum”, 


presentamos una compilación especial de las 
labores emprendidas por el personal, el cual 
con disciplina, esmero, amory profesionalismo, 
demuestra que la recuperación de 
nuestra empresa está en sus manos. 
(Páginas 4 y 5) 
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EDITORIAL 


En Venalum nos caracterizamos por el 
aprendizaje continuo, proceso intrínseco 
de una planta reductora de aluminio 
primario como la nuestra, equiparada con 
industrias de alto renombre mundial. Los 
trabajadores y trabajadoras se mantienen 
arraigados a la confianza y el optimismo, 
y por ello, culminamos el año 2017 con 
la mejor disposición para ejecutar tareas 
que se enmarcan en la normalización de 
las operaciones, y de esta forma, iniciar el 
año 2018 con la planta presta para iniciar 
la incorporación progresiva de celdas. 
Con dos páginas especiales dedicadas a las 


mencionadas acciones de adecuación de las 



áreas productivas, y que hemos denominado 
“Yo Trabajo por Venalum”, queremos hacer 
énfasis en ese potencial del venalumnista 
que no desmaya, y entrega su mejor 
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esfuerzo para emprender la recuperación 
de la Gran Empresa, con disciplina, esmero, 
amor y profesionalismo, todo ello como 
parte del comité “Todos Somos Venalum”. 
Aunado a ello, uno de los aspectos en los 
que hemos venido trabajando arduamente 
es la adecuación del Sistema de Gestión 
de la Calidad a la Norma ISO 9001:2015, 
definiendo las acciones a seguir con todos 
los equipos de la planta involucrados en el 


Comisario Suplente 

Econ. Uber José Ochoa 


proceso de actualización de los requisitos 
exigidos por el ente certificador, Fondonorma. 
La atención permanente al personal sigue 



siendo premisa primordial de la gestión 
liderada por el G/D Edgardo Zuleta, a 
través de la ejecución exitosa del Programa 
de Sensibilización dirigido al personal 


Vicepresidencia Ejecutiva de la República 
asume CVG y sus filiales 


con derecho a jubilación, las jornadas de 
venta de hortalizas a precios solidarios 
dentro de la empresa y el reforzamiento 
de la plantilla de médicos de planta con la 


La Vicepresidencia de la República 
asumirá a la Corporación Venezolana de 
Guayana (CVG) y a las empresas filiales, 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
N° 3.176 del 24 de noviembre de 2017, 
publicado en la Gaceta Oficial N° 41.286. 
En el documento se indica que por orden del 
presidente Nicolás Maduro, el control de la 
CVG y sus 20 filiales, hasta ahora adscritas 
al Ministerio del Poder Popular para las 
Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, 
pasarán a manos de la Vicepresidencia. 
Las empresas transferidas a la institución, 
dirigida por Tareck El Aissami, son CVG 
Alcasa, CVG Alucasa, CVG Alunasa, CVG 
Bauxilum, Briquetera del Caroní (Briqcar), 
Briquetera del Orinoco, Briquetera de 
Venezuela (Briqven), Conductores de 
Aluminio del Caroní (Cabelum), CVG 
Carbonorca, Complejo Siderúrgico de 
Guayana (Comsigua C.A.), Compañía 
Nacional de Cal (CVG Conacal), CVG 
Minerven, CVG Ferrominera del Orinoco, CVG 
Ferrocasa, CVG Rialca, CVG Siderúrgica del 
Orinoco (Sidor), CVG Tecmin y CVG Venalum. 
“Decreto N° 3.176, mediante el cual se 
adscribe a la Vicepresidencia de la República 
el Instituto Público Corporación Venezolana 


de Guayana (CVG), así como las Empresas 
Básicas de Guayana que en él se mencionan”, 
reza el Sumario de la publicación oficial. 
Asimismo, el Vicepresidente Ejecutivo 
también ejercerá “facultades de control y 
tutela establecidas en la legislación en materia 
de organización de la administración pública 
nacional, las más amplias facultades de 
reorganización, gestión y administración del 


Instituto Público y las empresas señaladas”. 
Además, el texto legal señala que entre 
sus atribuciones destaca “crear, suprimir 
o efectuar modificaciones a las empresas, 
previa consulta del Ministro o Ministra con 
competencia en materia de planificación y a 
la Procuraduría General de la República”. 
(Cortesía Agencia Venezolana de Noticias). 


finalidad de brindar un mayor bienestar 
físico y mental a nuestra clase obrera. 
En esta época especial, por adentrarnos 
en las fiestas decembrinas, con mucha 
alegría y tradición hemos venido celebrando 
diversas actividades en la empresa, en el 
marco del Plan Navidades Felices promovido 
por nuestro Presidente Obrero Nicolás 
Maduro Moros, tales como el encendido 
de nuestro Árbol de Aluminio, en la Plaza 
La Navidad, y la decoración de diversos 
espacios dentro de la empresa, que 
impregnan de espíritu de unión y armonía a 
toda la familia venalumnista, lo cual 
nos permitirá seguir cumpliendo las metas 
planteadas para el año que pronto comienza. 


FELICES FIESTAS LES DESEAMOS 
A TODOS NUESTROS TRABAJADORES 
Y TRABAJADORAS 
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Compromiso de los trabajadores y la alta dirección 
encamina renovación del SGC en 2018 


Nuestra empresa se prepara para la adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad, SGC, 
a la versión 9001:2015, por lo que bajo la coordinación de la gerencia General Técnica y la 
división Sistema de la Calidad se ha venido realizando una serie de reuniones con todas las 
gerencias de la empresa, a fin de generar un diagnóstico y un plan orientados a la actualización 
de su SGC en el año 2018. La nueva versión de la norma ISO 9001:2015 se centra principalmente 
en el pensamiento basado en riesgos, la planificación estratégica, el contexto organizacional, el 
fortalecimiento del liderazgo e introduce un requisito relacionado con la gestión del conocimiento. 
En este sentido, una vez identificadas las diferencias entre la versión 2008 y la 2015, 
se definió el Plan de Acción y se conformaron 13 equipos de trabajo de acuerdo con los 
procesos de Dirección, Medulares y de Apoyo a la Producción Dirección/Planificación 
Estratégica y Control de Gestión; Planificación y Control de la Producción; Producción 
Carbón; Producción Reducción; Producción Colada; Compras; Comercialización y 
Despacho; Mantenimiento Operaciones; Mantenimiento Apoyo; Higiene, Seguridad y 

Ambiente; Gestión de la Calidad y Mejora Continua; Talento Humano y Normalización. 

De esta manera, Venalum reafirma su compromiso con la calidad y se encamina 

hacia su consecución, gracias al compromiso activo de los trabajadores, 

trabajadoras y de la alta dirección, siendo todos protagonistas para alcanzar la meta. 



En la definición de la estrategia participaron los presidentes de varias empresas, entre ellas Venalum, 
Bauxilum, Briqueteras del Orinoco, Refractarios Socialistas, Ferrominera del Orinoco, 
Complejo Siderúrgico Nacional y Comsigua 


Semana de la Calidad 



El jurado galardonó a los tres mejores murales, tomando en cuenta originalidad, orientación 
a la calidad, trabajo en equipo, resultando ganador del primer lugar el de la gerencia 
General de Planta, con el tema “Sumergidos en la Calidad” 


Como parte de la celebración del Día Mundial 
de la Calidad el 09 de noviembre, Venalum 
efectuó un concurso de murales con la 
participación de trabajadores y trabajadoras 
de las diferentes gerencias de la empresa. 
Previo al anuncio de los resultados del 
concurso, se desarrolló la charla motivacional 
“Fluir con los Cambios” dictada por Yamileth 
Pinto, reconocida conferencista de la región, 
durante la cual los asistentes conocieron la 
importancia de retarse todos los días para el 
cumplimiento de una meta y abrir su vida al 
aprendizaje continuo cultivando sus valores. 
Al finalizar la conferencia, el jurado 
galardonó a los tres mejores tomando 
en cuenta originalidad, orientación a la 


calidad, trabajo en equipo, entre otras 
características, siendo el primer lugar 
para la gerencia General de Planta con 
“Sumergidos en la Calidad”, la segunda 
posición para Colada con el “Nacimiento de 
la Calidad” y el tercer puesto se lo Llevó “La 
Senda de la Calidad” de Control de Calidad. 
La evaluación de los murales estuvo a 
cargo de un calificado jurado integrado 
por destacados profesionales en 
materia de Calidad provenientes de 
diferentes instituciones, acompañados de 
evaluadores internos, quienes tuvieron la 
responsabilidad de ponderar las creaciones 
de las diferentes unidades de la reductora. 


Charlas 


Cierre con caminata 5k 



Dos charlas magistrales a cargo de trabajadores de Venalum, 
formaron parte de la programación de la Semana de la Calidad 


En la programación de la Semana de la 
Calidad se llevó a cabo una serie de charlas 
con las que los venalumnistas ahondaron 
conocimientos sobre el Sistema de Gestión 
de la Calidad por el que se rige la empresa. 
La primera ponencia denominada “Calidad 
en un contexto globalizado”, dictada por el 
ingeniero Luis Salcedo, abordó los valores de 
la calidad, que permiten no solo el desarrollo 
eficiente de la factoría sino también de la 


vida diaria de cada trabajador y trabajadora. 
La segunda charla presentada “Conociendo 
la norma ISO 9001:2015”, estuvo a cargo 
del ponente Carlos Lira, quien explicó 
los principales parámetros, destacando 
los nuevos enfoques de la norma, los 
principios, la interacción de los diez capítulos 
del ciclo Planificar - Hacer - Verificar 
- Actuar (PHVA) y la estructura de alto 
nivel creada para mejorar la alineación 



Desde horas tempranas de la mañana el personal se activó con esta actividad deportiva 
para culminar la celebración de la Semana de la Calidad en nuestra empresa 


Para finalizarla conmemoración de la Semana 
de la Calidad en nuestra empresa, se realizó 
una Caminata 5k en el Parque La Llovizna 
de la ciudad, actividad que contó con más 
de 100 venalumnistas, quienes asistieron 
acompañados por familiares y amigos. 
Milena González, jefa de la división Sistema 
de la Calidad, mencionó que “durante toda la 
semana se cumplieron las expectativas que 


se tenían previstas, fueron días dinámicos 
gracias a la participación de toda la clase 
trabajadora”. Elizabeth Moliner, secretaria de 
la gerencia General Técnica, fue la primera 
participante en cruzar la meta y mencionó con 
entusiasmo que “la semana de la Calidad me 
pareció muy completa, y hoy que cerramos 
con esta Caminata 5K se logró contar con 
la integración de muchos compañeros”. 
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Venalumnistas impulsan acciones 
para incorporación progresiva 
de celdas 


ESPECIAL #YOTRABAJOPORVENALUM 


Mantenimiento Industrial garantiza 
eficiencia en suministro 
de aire comprimido 


Comprometidos con el plan de recuperación 
productiva “Todos Somos Venalum”, los 
trabajadores de la reductora han rehabilitado 
más de 638 grapas provenientes de las celdas 
que se encuentran fuera de servicio, para 
ser reutilizadas en las que se incorporarán 
progresivamente; así lo informó Carlos Flores, 
jefe del departamento Celdas III del área de 
Reducción.De igual manera, se llevó a cabo 
una reunión entre los representantes de 
Venalum y la empresa SGL Group, quienes 
son proveedores de bloques y pasta catódica, 
con el objetivo de culminar la evaluación de los 
procesos de revestimiento y precalentamiento 
de las celdas. En lo que se refiere a las 
grapas, Flores explicó que cada celda utiliza 
18 de estas piezas, y agregó que gracias a 


la labor del personal, hasta ahora se cuenta 
con la cantidad suficiente para la puesta 
en marcha de 35. Por otro lado, resaltó que 
598 grapas fueron recuperadas, en cuanto a 
bocina y lubricación del tornillo sin fin; mientras 
que otras 40 fueron reparadas usando 
piezas de las que se encontraban dañadas. 

Análisis y diagnóstico 
Voceros de SGL Group realizaron una 
serie de recomendaciones en materia de 
temperatura, uso de la pasta catódica, 
revestimiento de celdas, proceso de 

precalentamiento, entre otros; con el fin de 
mejorar el funcionamiento de las mismas, de 
acuerdo al diagnóstico que levantaron durante 
una visita a mediados del presente año. 




Las grapas son utilizadas para sujetar las varillas 
anódicas durante el proceso electrolítico 


Venalum y SGL group trabajan unidos para ejecutar 
plan de incorporación de celdas 


Plan Seguridad, Orden y Limpieza 
mantiene trabajos en toda la planta 


El proceso de recuperación de la gran 
empresa del sector aluminio no se detiene, 
con la participación voluntaria de los 
trabajadores y trabajadoras dedicados con 
firmeza y entusiasmo a efectuar el Plan 
de Seguridad, Orden y Limpieza (Plan 
SOL), el cual ha rehabilitado diferentes 
espacios con labores de pintura, limpieza, 
iluminación y recolección de escombros. 
Gertrudis Márquez, gerente General 
de Planta, explicó que el objetivo de la 
actividad es “mantener las áreas ordenadas 
y limpias, y así contribuir con un ambiente 
de trabajo seguro. Una oportunidad es la 
recuperación de materiales que pueden 
retornar al proceso, como es el caso del 
baño electrolítico y alúmina (secundaria), 


lo cual resulta un ahorro significativo. 
El Plan Sol se lleva a cabo en toda la 
Planta, resaltándose los trabajos ejecutados 
en V Línea, sótanos de Complejo I y II, 
planta de Carbón, Colada, Taller Central 
y Reducción, donde el material fuera 
de lugar, se ordenó en un solo espacio, 
para un manejo adecuado de éstos. 



El Plan Sol alimenta la cultura venalumnista y fomenta 
el cuidado y mantenimiento de las las instalaciones 


Reemplazan microcomputadores en 
áreas de producción 


Como parte del cumplimiento del Plan 
de Recuperación de la reductora, fueron 
reemplazados los microcomputadores para 
los supervisores de turno de Reducción, 
Colada y Carbón, de este modo las celdas 
serán monitoreadas de forma continua 
para un desempeño más eficiente. 
Gracias a la gerencia Tecnología de 
Información y Comunicación y la división Centro 
Atención a Usuarios, adscritas a la gerencia 
General Técnica y siguiendo lineamientos 
del presidente de Venalum, G/D Edgardo 
Zuleta, se realizó esta actividad; alineados 
con la política de “Producir es la Meta”. 
La jefa de la división Centro Atención a 


Usuarios, Lucy Robles, agradeció a su equipo 
de trabajo la realización de este proyecto, pues 
se suplantaron un total de 28 microordenadores 
en los Complejos I, II y V Línea de Reducción. 
Seguidamente la sustitución se extendió 
a las áreas de Colada y Carbón, donde 
se cambió un total de 10 computadores. 
Para Venalum es de suma importancia 
que el talento humano de la empresa 
cuente con dispositivos en óptimas 
condiciones que les permitan realizar el 
trabajo asignado de forma satisfactoria, 
por tal motivo en esta primera acción se 
logró beneficiar a más de 100 usuarios. 


El compromiso y sentido de pertenencia de 
los trabajadores y trabajadoras de Venalum 
se ratifica día a día con los diferentes trabajos 
de recuperación y rehabilitación de equipos, 
maquinarias y espacios de la empresa, 
gracias a la inventiva e ingenio del personal. 
Por esta razón, con el firme objetivo de 
garantizar el suministro de aire comprimido 
con calidad, cantidad y oportunidad en el 
transporte neumático para alimentación de 
celdas, los técnicos de las superintendencias 
Instrumentación y Medición, y 
Servicios Industriales de la gerencia 
Mantenimiento Industrial, rehabilitaron 
uno de los equipos de secadora de aire, 
utilizando recursos propios de la planta. 
Tal iniciativa parte de la necesidad de 
mantener el suministro constante de aire 
libre de humedad a Reducción. “Se conformó 
un equipo con especialistas para reparar 
dos secadoras adaptando dispositivos 
con los que se cuenta en la empresa, y 
gracias a la capacidad de ellos funcionan 
exitosamente”, así lo certificó Oliver Palma, 
superintendente de Servicios Industriales. 


Venalum posee ocho de estos sistemas, los 
cuales trabajan por el método Adsorción, 
“toman el aire a temperatura ambiente y 
por medio de secantes químicos bajan 
la misma a menos de 30 grados para 
extraer la humedad”, precisó Palma. 



En tan sólo 12 días se logró la incorporación 
de una de las secadoras con tecnología 
adaptada a las necesidades de la Planta 


Trabajadores de Taller Central 
comprometidos con la recuperación 
de nuestra empresa 


Para garantizar la capacidad de respuesta en 
la fabricación y reparación de partes y piezas 
solicitadas por las diferentes unidades de 
planta, en el Taller Central de Venalum se puso 
en marcha el Torno 726, lo que ha permitido 
atender requerimientos de los Complejos I, II 
y V línea, Compresores, Colada, Estación de 
Baño, Molienda y Compactación y servicios 
auxiliares; a través de la fabricación de ejes, 
pasadores, puntas de rompe costras de 
las tolvas, bocinas de bronce, además del 
maquinado de todos esos componentes. 
El jefe del departamento Taller Central, Orlando 
Salazar, comentó que se han manufacturado 
muchas piezas importantes para el proceso 
productivo de la reductora, y resaltó que antes 
de entregarlas a su unidad usuaria se hacen 
pruebas para garantizar la calidad del producto. 

Cumpliendo con requerimientos 
También desempeñaron las acciones 
necesarias para la puesta en marcha de 



El departamento Taller Central fabrica o repara 
las piezas y equipos utilizados en toda la planta 


la cizalla hidráulica grande. A su vez, para 
beneficio de la planta de Reducción se 
lleva a cabo el acondicionamiento del motor 
VTM del sistema de compresores de V 
Línea, específicamente del compresor n° 5. 
Henry España, técnico de mantenimiento 
de Taller Central, indicó que “el motor es 
del equipo de apoyo, pero hay un mayor 
requerimiento de presión de aire, por lo que 
se necesita. Con el motor procedemos al 
lavado de rodamientos, a una inspección 
en general y luego lo instalaremos”. 
Finalmente, los venalumnistas proceden con 
la soldadura de una jaiba, que se coloca 
en las grúas y se utiliza para recoger el 
desecho remanente en las celdas, como 
carbones o baño electrolítico. De igual modo, 
se reparan las carretas transportadoras 
de crisoles y ánodos de carbón. 



Trabajadores con su ingenio y mística repararon 
cilindros hidráulicos y afilaron las guillotinas 
de la cizalla hidráulica 
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Arranca II fase del Proyecto 
de Normalización de Carbón 


Cris€t 

DICIEMBRE 2017 


Venalum continuará trabajando 
con Grafitos del Orinoco en el 2018 



Venalum desarrollará proyectos futuros con Grafitos del Orinoco a fin de contribuir 
con su consolidación y la economía nacional 


Continuando con el proceso de normalización 
de la capacidad instalada de Venalum, la 
gerencia Proyectos, con el apoyo foráneo 
del Consorcio Quantum, ejecuta la segunda 
fase del Proyecto de Normalización de la 
planta de Carbón, la cual estará orientada 
al área de Molienda y Compactación. 
En la primera etapa se contempló la reparación 
integral, suministro y montaje de equipos 
medulares, entre ellos los mezcladores de 
pasta, máquinas vibrocompactadoras (vaivén I, 
vaivén II, giratoria), molinos de bolas, impacto, 
de mandíbula, y de cono, fundidores de brea, 
ducterías, colectores de polvo, área 8 y área 10. 
La puesta en marcha de esta segunda fase 
del Proyecto de Normalización de Carbón 
de Venalum permitirá elevar la disponibilidad 
y confiabilidad de dichos equipos en 70%, 
incrementando a su vez la producción 
de 200 a 850 ánodos promedio por día. 
El presidente de la reductora, G/D Edgardo 
Zuleta, aseguró que la normalización de 
equipos en Molienda y Compactación, 
garantizará de manera oportuna el plan 
de incorporación de celdas de Venalum, 
lo que representa un importante hito 
en su historia para alcanzar las metas 
productivas planteadas para el 2017 y 2018. 



Con la materialización de proyectos medulares 
se lograrán los objetivos trazados 
para la recuperación de la empresa 


Durante un encuentro que sostuvieron 
representaciones de Venalum y Grafitos del 
Orinoco, se dieron a conocer los resultados 
arrojados por las pruebas practicadas al 
grafito coloidal elaborado por este fabricante. 
Trabajadores de las gerencias Carbón, Control 
de Calidad y Tecnología y Desarrollo, siguiendo 
el protocolo de evaluación y certificación 
de productos, establecido en las Normas y 
Procedimientos de la empresa, calificaron 
como positivo el comportamiento del material. 
Por esta razón, para el año 2018 se iniciará 
el proceso de procura con esta empresa. 
“Este acercamiento representa un avance 
muy importante, ya que actualmente el 
grafito coloidal es importado, al concretar 
el convenio podremos ahorrar divisas y 
reducir costos de almacenaje y custodia, 


ya que por ser una empresa nacional y 
estar cerca de Venalum tendremos una 
entrega oportuna y no será necesario hacer 
compras totales, sino programadas según 
el consumo anual para entregas parciales”, 
aclaró Norma Báez, coordinadora de 
Gestión de Sustitución de Importaciones. 
Además, en la medida que el proceso de 
fabricación nacional avance y se vayan 
integrando renglones por sustituir, en 
esa medida se sumarán más actores al 
proceso de generación, transferencia y 
aplicación del conocimiento en el cual 
se pretenden promover los esfuerzos 
del Sector Aluminio a nivel nacional para 
fortalecer el décimo quinto motor de 
Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas 
de la Agenda Económica Bolivariana. 


Equipos de trabajo modernizan 
sistemas en medición de tanques 
de agua y Fase Densa de V Línea 


Un equipo multidisciplinario de profesionales 
pertenecientes a diferentes dependencias 
operativasdeVenalum,seencuentraejecutando 
importantes mejoras en determinados 
procesos dentro de la planta, con la finalidad 
de generar mayor eficiencia, en el marco de 
la recuperación productiva de la empresa. 
En este sentido, trabajadores de la gerencia 
Mantenimiento Industrial, adscritos a la 
superintendencia Instrumentación y Medición, 
junto al personal de las gerencias Colada y 
Control de Calidad, ejecutaron un proyecto 
que apunta al perfeccionamiento en la 
medición de la presión y nivel en tanques de 
agua industrial y contra incendios de Venalum. 
De esta manera, se instaló un sensor en 
la entrada principal de agua de planta con 
un sistema de transmisión inalámbrico, el 
cual emite una señal por radiofrecuencia 
hasta la sala eléctrica en Planta de Agua, 
ésta es procesada por el Controlador Lógico 
Programable, o PLC por sus siglas en 
inglés, posteriormente transmitida por fibra 
óptica a la red de Control de Procesos de 
Colada y a su vez reflejada en tiempo real 
en el Sistema Situacional de la reductora, 
el cual puede ser visualizado desde 
cualquier computadora de la empresa. 

Sistema Fase Densa de V Línea 
Trabajadores de los departamentos 
Automatización y Control, Instrumentación 
y Medición, y Soporte, actualizaron y 
sustituyeron los Controladores Remotos del 
Sistema Fase Densa de V Línea, migrando de la 


antigua tecnología Siemens Step5 a unidades 
de entradas y salidas basadas en equipos 
de la nueva generación Siemens Step7. 
El cambio se efectuó sin interrupciones a 
las operaciones para evitar impactos en la 
producción. En esta ocasión se reemplazó 
el software de control y se puso en marcha 
del Controlador Remoto “RC 09/10_4”, 
restando cuatro controladores más. 
El proyecto de actualización y conversión 
de los PLC Siemens Step5 por Step7 
es considerado de gran alcance por el 
número de periferias o entradas/salidas que 
maneja esta planta de transportación en la 
empresa y es indispensable para el correcto 
desempeño de nuestra reductora, ya que 
se modernizan los equipos, se incrementa 
la velocidad de transmisión de datos y se 
asegura la posibilidad de encontrar repuestos 
que se encuentren en el mercado. Además, 
se garantiza el funcionamiento de Fase 
Densa y se reducen los riesgos asociados 
a trabajar con una tecnología obsoleta. 



Venalum continúa con su proceso de recuperación 
y demuestra que cuenta con un personal altamente 
capacitado y comprometido 


Colocadas 20 toneladas de asfalto 
en calles de V Línea 


Como parte del Plan de Recuperación de 
Venalum, en el área de V Línea fueron vaciadas 
20 toneladas de asfalto, con el fin de recuperar 
y alargar la vida de los equipos móviles de la 
factoría. De esta manera la restauración de las 
losas internas y externas garantizará un mejor 
traslado, rápido y eficiente, del aluminio líquido. 
La gerencia General Administrativa realizó 
esta gestión siguiendo las instrucciones 
del G/D Edgardo Zuleta, debido a que 


las grietas del camino impedían el paso 
correcto del transporte y además al tropezar 
con ellas, se perdía material valioso. 
Dicha actividad está alineada con la 
rehabilitación de las celdas de reducción, 
para llevar a cabo un trabajo más limpio, 
garantizando una buena labor en el área, 
ofreciéndole a la clase obrera venalumnista 
un espacio más cómodo y seguro. 



El transporte del aluminio líquido será más eficiente 



Venalum, aluminio con calidad renovada 


































NAVIDAD 



Inició la Navidad 


en el estado Bolívar 



Motivos navideños de las empresas 
básicas iluminan Ciudad Guayana 


Cumpliendo con el Plan Nacional “Navidades 
Felices 2017” impulsado por el Presidente 
Nicolás Maduro, el cual hace referencia 
a las actividades decembrinas que se 
realizarán en todas las regiones del país, 
con el propósito de seguir generando 
espacios para el sano esparcimiento de la 
familia venezolana, el pueblo de Bolívar, en 
compañía del gobernador del estado, Justo 
Noguera Pietri, dio inicio a este programa 



Los guayaneses se concentraron en la Plaza Bolívar 
de San Félix, donde se realizaron actividades alusivas 
a las tradicionales fiestas decembrinas efectuadas en el país 


con el gran encendido de la Plaza Bolívar del 
Casco Histórico de la capital de la entidad. 
Al ritmo de parrandas y villancicos, los 
presentes disfrutaron de un espectáculo que 
alcanzó su punto máximo con el encendido 
de luces y fuegos artificiales, de la decoración 
de la Plaza Bolívar, exposición de artesanos 
y feria gastronómica; lo que marcó el 
inicio de la época navideña en la región. 



‘Estamos con nuestro pueblo, como una familia unida 
celebrando la llegada de la navidad, este evento además 
de ser tradición, representa el sentir de los venezolanos”, 
resaltó el gobernador Justo Noguera 


Alegría y compartir se adueñan 
de espacios de la empresa 


Como parte de nuestra tradición de recibir 
el espíritu navideño, las trabajadoras 
y trabajadores de diversas unidades, 
como un ejemplo de unidad y trabajo 
en equipo, realizaron la decoración de 
puertas, ventanas y espacios con adornos 
alusivos a la navidad hechos con material 
reciclable como cartón, madera, entre otros. 
La misma iniciativa se replicó en otras áreas, 



En el edificio 1 de Colada se plasmó la creatividad 
para dar vistosidad y alegría a las puertas 


entre ellas el edificio Corporativo con el 
nacimiento del niño Jesús y decoraciones de la 
época decembrina, las puertas de las oficinas 
del departamento Beneficios y del edificio PIM. 
De este modo, el personal venalumnista le dio 
la bienvenida a tan añorada época de paz y 
de alianza que nos permitirá seguir rindiendo 
en cada una de las áreas de la organización. 



La representación del advenimiento del Niño Dios, 
como lo es el Pesebre o Nacimiento, se realizó dentro 
y fuera del edificio Corporativo 



Trabajadores del edificio Corporativo recibieron con mucha alegría las gaitas interpretadas por la Mega Banda 


Trabajadores y trabajadoras de las empresas 
básicas, junto a la comunidad de Ciudad 
Guayana realizaron el tradicional Encendido 
Navideño 2017 de sus motivos navideños. 
En el caso de nuestra empresa Venalum, en 
el Parque La Navidad se congregó parte del 
tren gerencial y autoridades de la reductora, 
quienes junto a la clase trabajadora, 
familiares y el pueblo guayanés dieron al 
unísono la cuenta regresiva que encendió 
el emblemático Árbol de Aluminio, en medio 
de un ambiente cargado de paz, alegría y 
hermandad, acompañados por los acoples 



El Parque La Navidad es un espacio de paz y disfrute 
para toda la familia guayanesa 


gaiteros de la Mega Banda de la empresa. 
En representación del presidente de la 
estatal de aluminio, G/D Edgardo Zuleta; 
asistió el gerente de Secretaría de la 
Presidencia, Mayor Isilio Rivas, quien destacó 
que esta tradicional actividad propicia 
la unión de la gran familia venalumnista 
en esta época de encuentro espiritual. 
La jornada también contempló la 
iluminación de los iconos decembrinos de 
las empresas Sidor, en las adyacencias 
de la planta en Matanzas; y Bauxilum, 
en la Redoma La Piña de Puerto Ordaz. 



Parte de nuestro tren gerencial asistió a esta actividad 


Parrandones al ritmo 
de la Mega Banda 



Personal de las oficinas hizo una breve pausa en sus labores para disfrutar del Parrandón 


Para dar la bienvenida a la Navidad, integrantes 
de la Mega Banda realizaron un recorrido para 
ofrecer parrandas gaiteras y de esta manera 
brindar un grato momento al ritmo de esta 
tradicional música al personal de Venalum. 
También, en la Plaza de V Línea, la agrupación 
ofreció una presentación especial, propiciando 


bailes y cantos entre todos los asistentes, con 
la interpretación de diversas piezas musicales. 
El trabajador Pablo Padilla, jefe del 
departamento de Celdas V, argumentó que 
es muy importante este tiempo en armonía 
“estoy agradecido con nuestro presidente, 
G/D Edgardo Zuleta por esta labor”. 



La gerencia Tecnología de Información y Comunicación también armó un Parrandón 
con talento de su plantilla de trabajadores 



Venalum, aluminio con calidad renovada 




























PERSONAL 



Culmina Programa de Sensibilización 
para Jubilados 2017 



Venalum honra 
pago de bono 
sustitutivo 
de utilidades 
y aplicación 
de tabulador 


Cumpliendo con los lineamientos del 
presidente de la reductora, G/D Edgardo 
Zuleta y en conformidad con las premisas 
del Presidente Obrero de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro; 
en el mes de noviembre Venalum hizo 
efectivo el pago del bono sustitutivo de 
las utilidades y la aplicación del salario 
de acuerdo con el tabulador, dignificando 
de esta manera a nuestra clase obrera. 

Esta gran empresa se mantiene consecuente 
con su fuerza laboral, para honrar lo acordado 
en la Convención Colectiva del Sector Aluminio 
y asegurar el disfrute de esta época navideña. 


Las Charlas Motivacionales son eje principal del Programa de Sensibilización 
para el personal sujeto jubilación de nuestra empresa 


El Programa de Sensibilización dirigido a los 
Jubilados de Venalum, en su edición 2017, ha 
cumplido con las actividades previstas para 
el grupo de trabajadores y trabajadoras que 
gozan del derecho a jubilación, según la Ley del 
Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones, quienes pasarán a formar parte de 
la nómina pasiva de la reductora a partir del I o 
de enero de 2018. Alvaro Salazar, Coordinador 
de Gestión Jubilados y Pensionados, reiteró 
que la finalidad de esta programación 
es asesorarlos y orientarlos, darles las 
estrategias desde el punto de vista financiero, 
social, espiritual, psicológico, consejos 
motivacionales y familiares, con el apoyo de 
diferentes profesionales de las respectivas 
áreas, y estimular una actitud favorable 
que les permita sentirse activos, con actitud 
positiva y fortalecerse como seres humanos 
en ese cambio de estatus en su vida laboral y 


familiar, así como una mejor calidad de vida. 

Charla Planificación Financiera 

En el último trimestre del año, la división 
Atención Jubilados y Pensionados, adscrita 
a la gerencia Personal, organizó la charla 
denominada “Planificación Financiera” en el 
teatro Orinoco, dirigida por el trabajador Mario 
Granadillo, Coordinador de Planificación 
Estratégica, adscrito a la gerencia 
Planificación Estratégica y Presupuesto, quien 
explicó a los presentes los conceptos básicos 
sobre planificación financiera personal, como 
el dinero, finanzas personales e inversiones. 
“La intención es incentivar en ellos la cultura 
de lo que significa hacer un emprendimiento 
y entender un poco más su funcionamiento, 
lo cual les será de utilidad en el período en el 
que pasarán a otra fase de sus vidas y tendrán 
más tiempo para dedicarse a alguna iniciativa 


de inversión y abrir el marco conceptual de la 
economía, que a veces es un poco cerrado, 
y de esta manera hacerlo más digerible para 
el provecho de todos”, acotó Granadillo. 

Y Ahora qué hago Parte I y II 

De igual manera, los trabajadores y 
trabajadoras sujetos a jubilación asistieron a 
la charla “¿Y ahora qué hago con?”, dictada 
por la psicoterapeuta Mailen Berenguel, 
en la cual se brindaron herramientas para 
afrontar los diversos cambios que se puedan 
presentar fuera de la vida laboral, y de ese 
modo logren continuar viviendo a plenitud. 
“La conclusión de una etapa solo representa 
el inicio de nuevas oportunidades”, apuntó 
Berenguel, quien además hizo énfasis 
en la importancia de soltar las cargas 
para refrescar la mente y de ese modo 
tener una mejor visión para el mañana. 



Cada uno de los asistentes disfrutó de este valioso momento, que les permitirá cerrar un ciclo de manera satisfactoria para iniciar uno nuevo con la mejor disposición 


La alta dirección de Venalum continuará 
garantizando el cumplimiento de los 
beneficios de los trabajadores y trabajadoras, 
garantizando el bienestar de todo su entorno 
familiar, y exhorta a su Clase Obrera a 
seguir laborando con el compromiso y la 
dedicación que la caracterizan para seguir 
avanzando en el Plan de Recuperación de 
la producción de nuestra Gran Empresa. 




Producir nos permite satisfacer a 
nuestros clientes, contribuir al 
desarrollo del país y garantizar el 
bienestar de nuestras familias. 
Los venalumnistas somos un 
equipo sólido y unido que 
trabaja con compromiso, 
cumpliendo las normas y 
potenciándonos unos a otros, 
para continuar con el proceso 
de recuperación de nuestra 
gran empresa del aluminio. 


venalum 


¡Producir es la meta y juntos 
la alcanzaremos! 



Venalum, aluminio con calidad renovada 



























Venalum y Gobernación realizaron Jornadas 
Socialistas de Atención al Soberano 



Atención oftalmológica fue uno de los servicios ofrecidos con el apoyo de la Misión Barrio Adentro 


Venalum, a través de la gerencia Economía 
Social y Desarrollo Endógeno, realizó dos 
Jornadas Socialistas de Atención al Soberano, 
en las parroquias Chirica y Vista al Sol de 
San Félix, siguiendo los lineamientos del 
Presidente Nicolás Maduro, el gobernador 
del estado Bolívar, Justo Noguera y el 
titular de la reductora, G/D Edgardo Zuleta. 
En ambos eventos, se dispuso de atención 
médica pediátrica y para adultos, oftalmología 


y odontología, con el apoyo de galenos 
venalumnistas, funcionarios del Ipasme y 
Barrio Adentro, con la respectiva entrega 
gratuita de los tratamientos médicos según 
su diagnóstico. De igual modo, y cumpliendo 
con el Plan Nacional de Vacunación, el 
Distrito Sanitario N° 2 colocó vacunas de 
sarampión, rubéola, hepatitis B, toxoide 
tetánico y pentavalente, entre otras. 
Asimismo, Venalum garantizó productos 


a precios justos, a través de la Feria de 
Hortalizas y Pdvsa Gas Comunal, las 

cuales tuvieron gran afluencia de personas, 
mientras que el Instituto Nacional de 
Transporte Terrestre, INTT; Registro Civil, 

Conapdis y Saime, fueron otros de los entes 
que prestaron sus servicios para realizar 
trámites de tránsito y civiles a los asistentes. 
En la Ruta 1 de Vista al Sol, para los más 
pequeños de la comunidad, se colocaron 
colchones infiables y se organizó un 

encuentro deportivo liderado por la división 
Cultura y Deportes, unidad que con la 
presencia de la presidenta de Corpoalum, 
Mayerling Romero, donó uniformes y 

balones que llenaron de emoción a los niños. 
Es importante destacar que estos operativos 
han tenido un recibimiento positivo por 
parte de sectores organizados como 
los Círculos de Lucha Popular, CLP, las 
Unidades de Batalla Bolívar Chávez, 
UBCh, y el Poder Popular del sector. 
Meurys Lubatón, gerente de Economía 
Social y Desarrollo Endógeno de Venalum, 
mencionó que “como empresa del Estado 
tenemos la tarea de llevarle a la comunidad 
jornadas alimenticias y de salud para 
brindar atención al pueblo”, explicó Lubatón. 
Se tiene previsto que este tipo de 
jornadas se sigan llevando a distintos 
sectores de Ciudad Guayana. 



Alrededor de 2 mil personas en Chirica recibieron 
atención médica y tratamiento gratuito 



En Vista al Sol, se dio prioridad a niños, embarazadas y 
personas de la tercera edad para los servicios 
de atención médica 



GESDE y Corpoalum realizaron un encuentro deportivo 
y entrega de balones a los niños y niñas de Vista al Sol 


Adecuación en área de Servicios 
Médicos optimiza atención 
a los trabajadores 


En las instalaciones de la reductora 

Trabajadores se benefician 
con Jornadas Agroalimentarias 


La división Salud e Higiene Ocupacional, 
adscrita a la gerencia Salud y Gestión 
Ambiental, ejecutó una serie de adecuaciones 
a los equipos ubicados en el área de Servicios 
Médicos, con el fin de mantener la operatividad 
de los mismos y optimizar la atención a los 
trabajadores y trabajadoras de la empresa. 
Con estas acciones los venalumnistas podrán 
realizarse la totalidad de los exámenes y 
pruebas de laboratorio, requeridos por la 
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones 
y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) 
dentro de la planta, para de esta manera 
continuar dando cumplimiento a la norma. 
Ramón Barrios, jefe de la división Salud e 
Higiene Ocupacional, explicó que parte de las 
adecuaciones consistieron en la recuperación 



La empresa de tecnología biomédica brindó 
entrenamiento al personal de enfermería 
para la calibración de los dispositivos y su uso correcto 



del espirómetro y el optómetro, lo que 
permitirá reducir al mínimo la contratación 
al sector privado, significando un importante 
ahorro a la reductora. Adicionalmente, señaló 
que este esquema empezará a funcionar partir 
de enero de 2018. En el caso del espirómetro, 
le fueron adaptadas boquillas de cartón que 
resultan igual de eficientes que las boquillas 
originales, son fáciles de encontrar en el 
mercado y además no exceden de dos mil 
bolívares, en comparación con las de fábrica 
que superan los Bs. 40 mil y son descartares. 
“Si consideramos que diariamente se realizan 
entre 20 y 40 exámenes pre-vacacionales, 
con esta adaptación los costos disminuyen 
de manera notable”, reiteró Barrios. 



Al optómetro se le reemplazó la pieza deteriorada, 
denominada “jumper”, y entró en servicio de manera 
inmediata 


Con el propósito de proteger el salario 
de todos los trabajadores, trabajadoras, 
jubilados, jubiladas, pensionados, 
pensionadas y cooperativistas, Venalum ha 
venido realizando Jornadas Socialistas de 
Venta de Hortalizas, Frutas y Pescado en las 
instalaciones de la reductora, con la finalidad 
de hacer llegar a la masa laboral productos a 
precios justos, para así fortalecer e impulsar 
la soberanía alimentaria que adelanta el 
Presidente Obrero, Nicolás Maduro. Estas 
acciones forman parte de las líneas de trabajo 
del presidente de la reductora, G/D Edgardo 
Zuleta, quien garantiza el buen vivir de los 
trabajadores de la empresa y sus familiares 
con la adquisición de frutas, hortalizas, 
vegetales y pescado a precios justos. Omirsa 
Gutiérrez, especialista en Planificación Social 
y Productivo de la gerencia Economía Social y 
Desarrollo Endógeno, destacó que el enlace 



en las jornadas, brindando así la posibilidad de optar 
por un menú saludable 


para surtir las frutas y hortalizas se canaliza 
mediante la empresa Santo Cristo, la cual 
suministra rubros frescos y variados para toda 
la familia venalumnista. “Estas actividades 
han sido exitosas, ya que se cuenta con gran 
variedad de hortalizas y frutas, el proceso 
de pago es rápido y el trabajador se nota 
satisfecho con la cantidad de productos 
que se ofrecen”, mencionó Gutiérrez. 
Por su parte, la representante de la 
pescadería encargada de proveer la proteína, 
Sujey Blanco, afirmó que trabajan con la 
pesca directa proveniente del estado Sucre, 
la cual hace accesible el costo de la misma. 
Finalmente, Plomero Solís, analista de 
Soporte Técnico, señaló que “estas jornadas 
son excelentes, nos ayudan a economizar 
y tenemos la comodidad de adquirir los 
productos desde nuestro lugar de trabajo”. 



Venalum, aluminio con calidad renovada 




















